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Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. 


het verwijderen van een AC-leiding en het aanleggen van een nieuwe 
hoofdwaterleiding in de waterkering van Sluis tot Meerkerk 

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een watervergunning of een R.V.V. ontheffing 
te verlenen voor 


het verwijderen van een AC-leiding en het aanleggen van een nieuwe hoofdwaterleiding in de waterkering 
van Sluis tot Meerkerk, zaaknummer 201508638. 

Start bezwaartermijn: 28-07-2015. 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar via telefoon¬ 
nummer 0344-649494. 

Hoe kunt u bezwaar maken? 

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd be¬ 
zwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor 
meer informatie, zie onze website: regelen en aanvragen, bezwaar 

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/bezwaar.html 
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